Fluxo de Caixa 





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 

















| Item (aresta Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
Lote Área 2 

Receita Tarifária (R$) (+) 0,00 254.607.446,88 254.607.446,88 250.809.882,12 250.809.882,12 250.809.882,12 250.809.882,12 1.512.454.422,24 

Receita Acessória (+) 0,00 5.092.148,94 5.092.148,94 5.016.197,64 5.016.197,64 5.016.197,64 5.016.197,64 30.249.088,44 

EC RR RSS EC PERES 
ISSQN (-) 0,00 5.193.991,92 5.193.991,92 5.116.521,60 5.116.521,60 5.116.521,60 5.116.521,60 30.854.070,21 

Taxa de Gerenciamento (-) 0,00 2.596.995,96 2.596.995,96 2.558.260,80 2.558.260,80 2.558.260,80 2.558.260,80 15.427.035,11 

INSS (-) 0,00 5.193.991,92 5.193.991,92 5.116.521,60 5.116.521,60 5.116.521,60 5.116.521,60 30.854.070,21 





CUSTOS VARIÁVEIS 0,00 89.547.230,17 89.547.230,17 89.547.230,17 89.547.230,17 89.547.230,17 89.547.230,17 537.283.381,01 
CUSTOS FIXOS (sem remuneração) 0,00 146.716.924,30 146.716.924,30 146.716.924,30 146.716.924,30 146.716.924,30 146.716.924,30 880.301.545,78 




































































IR (15%) | 0,00 | 1.567.569,23 1.567.569,23 1.015.593,20 1.015.593,20 1.015.593,20 1.015.593,20 7.197.511,25 
IR (Adicional 10% acima de R$ 240.000,00) | 0,00 | 1.045.046,16 1.045.046,16 677.062,13 677.062,13 677.062,13 677.062,13 4.798.340,84 
CSLL (9% sobre lucro tributável) | 0,00 | 940.541,54 940.541,54 609.355,92 609.355,92 609.355,92 609.355,92 4.318.506,75 





Fluxo de Caixa 








Revenda de veículos 


0,00 


0,00 


8.497.313,00 


18.538.174,60 


0,00 


0,00 


67.942.590,68 


94.978.078,28 





Empréstimos - entrada de capital 





45.052.163,50 


0,00 


21.438.175,00 


35.436.506,88 


0,00 


0,00 


0,00 


101.926.845,38 






































Renovação da Frota (Aquisição) 90.104.327,00 0,00 42.876.350,00 70.873.013,75 0,00 0,00 0,00 203.853.690,75 
Pagamento de financiamento (Renovação da Frota) 0,00 15.017.387,83 15.017.387,83 22.163.446,17 18.958.227,29 18.958.227,29 11.812.168,96 101.926.845,38 
Pagamento de financiamento (ITS) 0,00 553.560,00 553.560,00 439.320,00 439.320,00 439.320,00 439.320,00 2.864.400,00 
Manutenção de Terminais e Estações 0,00 1.075.303,92 1.075.303,92 1.075.303,92 1.075.303,92 1.075.303,92 1.075.303,92 6.451.823,52 








